przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni „Pomiar“ 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 24 marca 1948 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 26 b. m. o godzinie 3 po południu, o czym zawiadamia 


Spółdzielnia Pracy Mierniczej „Pomiar“ w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Wt 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, plac Szczepański kL. 2 — Telefon 555-67 


